CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Torino 
Data: 1995? 
Ora: 
Tipologia: IR-4 
Fonte: CUN 


«Ben» (M.C.) è un clochard di Torino, con un'innata capacità nell'aggiustare oggetti 
meccanici; forse a seguito di un'esperienza traumatica avrebbe deciso di vivere allo sbando 
nel capoluogo piemontese. Racconta di essere stato rapito dagli alieni, che gli avrebbero 
inserito una sonda in testa. Un giorno la sonda gli sarebbe uscita dal naso, con un forte 
starnuto, lui l'avrebbe gettata nel gabinetto e avrebbe chiuso il water abbassando la tavoletta, 
ma l'alien implant, come telecomandato, avrebbe continuato a picchiare contro la tavoletta 
per uscire. L'episodio ricorda però in maniera sospetta il film dell'orrore Fantasmi (Phantasm) 
di Don Coscarelli (USA 1979) ove si vede una sonda metallica inseguire le vittime (foto 
sotto). Impossibile dare una valutazione, il teste non si è sottoposto ad alcuna inchiesta. 
L'episodio è stato riferito da terza persona a Lissoni nel 1995. 


